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Radomskie Towarzystwo Elektryczne 
ty" Spółka Akcyjna. 


SPRAWOZDANIE 


ZA ROK 1938. 


1939 


Drukarnia Polska w Radomiu 5. o. o. 318-39, 
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Sprawozdanie Zarządu 


Radomskiego Towarzystwa Elektrycznego 
Spółki Akcyjnej w Radomiu 
za rok operacyjny 1938. 


Mamy zaszczyt przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Towarzy- 
stwa w roku 1938, Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat i prosimy o ich zbadanie i zatwierdzenie. 
Bilans zamyka się w aktywach i pasywach sumą 
9283100313 
(Słownie: złotych dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt 
pięć, groszy 19). 
W roku Sprawozdawczym wykonaliśmy nowych robót na ogólną sumę zł 398.519.20 
a mianowicie: 
Wybudowano i urządzono 4 podstacje prostownicze |. « . 128.534.23 
Przeprowadzono linię kabla podziemnego nis. nap, na 
ul. Żeromskiego i Placu 3-go Maja . » 41.454.29 
Przeprowadzono linię kabla podziemnego RPA ZAPIĘCIA > 139.137,33 
Powiększono sieć główną i oświetlenia ulic e : 3 $ 56 646.46 
Powiększono tablicę rozdzielczą . Ą . g * . 4.930.71 
Wydano na ruchomości i narzędzia . . . . . . 4.033.71 
Zainstalowano u abonentów liczników . . . . 32.068.04 
Na inne drobne roboty wydano  .  «  «  .  .  . 11.478.67 
418.283.44 
Zmniejszono niektóre działy urządzeń . + s . * 19.764.24 
Ogółem wydatkowano —. . $ 5 Ą A A . 398.519.20 


Jak WPanom wiadomo Towarzystwo nasze nie należy do żadnego związku gospo- 
darczego, mającego na celu, drogą wzajemnych zobowiązań, kontrolę lub regulowanie produkcji, 
zbytu i cen. 


SPRAWOZDANIE RACHUNKOWE. 

Wydatki: 
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej —. 12.000.— 
Wynagrodzenie Dyrekcji . g Ą a 4 z 36.000.— 
Pensje personelu administracyjnego . ; rj g 5 145.905.94 
Pensje personelu technicznego O IWJIZIĆ, 153.740.06 
Gratyfikacje Ą Ę 3 -) Hy 3 m, 36.474— 
Koszty paliwa i innych AKTA b 4 $ ę 170.817.42 
Konserwacja maszyn, sieci i innych urządzeń (aaterial) 4 d 31.784.61 
Świadczenia socjalne K 4 Ź 4444 29.329.51 
Boze kczeciaładiodcieą Mradóeży 1! Wypadków OJCZE A 3.951.19 
Podatki państwowe . . e . . ę, . . 37.909.48 
Opłata koncesyjna PASEO LC], 11.862.59 
Składki do Związku Elektrowni Polskich - . . . . 1.473.40 
Ofiary i składki |. . „ . . . . 5.405.26 
Koszty handlowe i ogólne Ę p . , z . 59.915.04 
Rabaty za energię elektryczną . . . 5 8 s 11.610.32 

Razem wydatki keplostacyjóo . . . . 808.178.82 
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Z przeniesienia 808.178.82 
Inne wydatki i straty: 

7% od pożyczki 

Koszty dyskonta, inkasa, prowizje Biakowe 
Koszty propagandy grzejników elektrycznych 
Podatki państwowe za okresy ubiegłe 
Amortyzacja urządzeń 
Amortyzacja odszkodowania wypłaconego Miastu 
Różne straty Ę ; 


32.227.18 
5.209.40 
18.610.05 
88.448,53 
390.206.87 
84.143.97 
8.376.30 


Ogólna suma | wydatków 1.435.401.12 
Wpływy: 
Ze sprzedaży energii elektrycznej: 
do oświetlenia ulic miasta —. . „zł 4762241 
do oświetlenia prywatnego —. . A ." r 
. ć . 523.402. 
do zków |. 1 2 0. „sł 3481248 sł 1aspa(nzs 
Opłata za najem liczników . . . - . m" 112.346.06 
CE) „ motorów . . . . . . .. 1.708—— 
ponowne połączenia 2.714— 
inne wpływy . . . . . . . . 12.037.73 
Razem wpływy eksploatacyjne |. zł 1.488.007.06 
Inne wpływy i R 
Procenty ż » „zł 
Gdkódowania : za tazkadzone liczniki, tfamstorsaałory iinne . Z: 
Zysk na sprzedaży ET tic , 
Różne zyski —. ż 


8.042.08 
866.39 
16.563.98 
5519.86 


ORT 2% "4 ..-tg 


Ogólna suma dotjków 
Wyniki za rok 1938: 
ZOSTA YE OWE . zł 1.518.999.37 
Wydatki . . + „ 1.435.401.12 zł _ 83.598.25 
Otrzymany za rok 1938 zysk zł 83. 598.25 po dodaniu pozostałości z r. 1937 


zł 44.345,88 daje sumę zł 127.944,13 jako zysk do dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjo- 
nariuszów. 


Podział sumy zł 127.944.13 Zarząd proponuje dokonać następująco: 
8% od sumy zł 83.598.25 na kapitał zapasowy « zł. 
6% od kapitału akcyjnego na dywidendę 7 
przenieść na rok następny . , » „ 
Pea sE. 127, 1944,13 


Radom, dnia 20 lutego 1939 r. 


ZARZĄD: 
A. CHĄDZYŃSKI. 
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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 
Radomskiego Towarzystwa Elektrycznego, Spółki Akcyjnej 
za rok operacyjny 1938. 


Rada Nadzorcza zbadała przedłożone przez Zarząd Towarzystwa sprawozdanie, 
bilans oraz rachunek Zysków i Strat za rok 1938. 
Rada Nadzorcza stwierdziła, że Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat są zgodne 
z księgami buchalteryjnymi. 
Wobec powyższego Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszów 
następujący wniosek: 
a) przyjąć Sprawozdanie do zatwierdzającej wiadomości, 
b) zatwierdzić Bilans na 31 grudnia 1938 roku, zamknięty sumą 
Zł 9 289.095.19 
Słownie: złotych dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt 
pięć, groszy dziewiętnaście, 
oraz Rachunek Zysków i Strat, zamknięty w debecie i kredycie sumą 
Zł 1.563.345.25 
Słownie: złotych jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć, groszy 
dwadzieścia pięć; 
c) przeznaczyć czysty zysk w sumie zł 127.944.13 do następującego podziału: 
6.687.86 
108.000.— 
13.256.27 


przenieść na rok następny 3 ż A A d « PM 
„ zł 127.944.13 
——-— 


8% od sumy zł 83.598.25 na kapitał zapasowy |. . h Ą . zł 
6% od Kapitału akcyjnego na dywidendę |. ż Ę, Ę J s SD) 


d) udzielić Władzom Spółki absolutorium. 


7 marca 1939 r. 
RADA NADZORCZA: 


J. LOTH 
H. SAROLEA 
K. RIEGERT 
W. PASZYC 
A. LOTHE 


BIE ANS 
RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTRYCZNEGO, Spółki 
AKTYWA. na dzień 31 grudnia 1938 roku. 


1. Majątek stały. 
Grunty . 
Budynki M 
Urządzenia techniczne —. 
Sieć 
Ruchomości . M . 


IL. Majątek Płynny. 


Kasa 

Banki 

Udziały 

Wekle w portfelu 

Weksle w inkasie 

Magazyn 

Dłużnicy: 
Abonenci . . 2 
Zarząd m. Radomia za kaucję . 
inni 

Dłużnicy wątpliwi 


IIIL. Inne Aktywa. 


Rozliczenia międzyokresowe 

Sumy przechodnie . ż ż s 
Odszkodowanie za zrzeczenie się przez 
Miasto prawa skupu Elektrowni 


Papiery procentowe obce 

Różni za weksle gwarancyjne 
Weksle gwarancyjne 4 
Weksle zażyrowane w obiegu . 


BUCHALTER: 
T. BĄKOWSKI 


192.251 
441.620, 
3.756.193, 
2.792.906 


909.017 
40.782. 


ZARZĄD: 
A. CHĄDZYŃSKI 


131.560.66j 7.314.533 
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I. Kapitały własne. 


Kapitał Akcyjny (2400 akcyj) . 
Kapitał Zapasowy . 
Kapitał Amortyzacji Koncesji 


II. Kapitały Amortyzacyjne. 
Kapitał Amortyzacji Urządzeń. 

III. Zobowiązania. 
Wierzyciele: 


Dostawcy 
Różni 


IV. Inne Pasywa. 
Rozliczenia międzyokresowe 
Sumy przechodnie 

V. Zyski 


Pozostałość z r. 1937 
Zysk za r. 1938 


Depozyt papierów procentowych obcych 
Weksle gwarancyjne Ę EJ g; 
Różni za weksle gwarancyjne . z 
Zobowiązania z tytułu żyra weksli 


RADA NADZORCZA: 


J. LOTH 

H. SAROLEA 
K. RIEGERT 
W. PASZYC 
A. LOTHE 


1.800.000) 
165.856] 


1.213.310/47| 


110.022 
629.232) 


223.696! 


3.846/87| 


3.179.166 


4.900.008 


139.255 


9,173,918 


115,1766: 


9.289.095 1 


RADOMSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE, Spółka Akcyjna 


RACHUNEK STRAT i ZYSKÓW 
STRATY. za rok 1938. 


Wydatki eksploatacyjne 


Pozostałość zysków z r. 1937 . 
Wpływy eksploatacyjne . 

JL KARKÓWKCIA Procenty i prowizje 7 „ . 

Różne zyski . 5 3 £ e = ę |23] 1.518.999 


74 od pożyczki zagranicznej 


inne . . . . 
Odpisy amortyzacyjne: 


1/15 odszkodowania za zrzeczenie się przez Miasto 
prawa skupu Elektrowni 


Amortyzacja urządzeń 
Różne Straty: 


Podatki państwowe za okresy ubiegłe . 
Koszty propagandy grzejników elektrycznych 
Inne 


. 115.434 
Zysk do podziału |. 


127.944 


BUCHALTER: ZARZĄD: RADA NADZORCZA: 


T, BĄKOWSKI A. CHĄDZYŃSKI J. LOTH 
H. SAROLEA 
K. RIEGERT 
W. PASZYC 
A. LOTHE 
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